152 мм СГ 2С19 (152 мм Г 2А65) 3Ш2 


Заряд Полный 
Высота ОП 0м 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 
А. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ ВЫШЕ БАТАРЕИ 


Углы УГЛЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 

КЕ 100 120 140 160 180 200 | 220 240 | 260 280 | 300 320 | 340 360 | 380 400 |420 440 |460 480 500 520 540 
10 0 010.1 0.1 10.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 11112 |14 16 
20 [0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 
30 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.2 
ДО. |. 0.3. |70:$ 05. 1056; О | 0:8 | 0.2 4 А6 8 15220: | 2:373 396» || 329 „53.3 13:7. 14:2 | 8га: 6.373 


Примечания: 1. Поправки положительные. 
2. Углы места цели, углы прицеливания в тысячных, поправки в делениях. 


Б. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ НИЖЕ БАТАРЕИ 


Углы УГЛЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 

а 100 120 140 160 180 200 | 220 240 | 260 280 | 300 320 | 340 360 | 380 400 |420 440 |460 480 500 520 540 
10 0 10.1 0.1 09.1 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 10111 1.3 | 1.5 
20 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.8 
30 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.11 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.11 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.0 
40 0.4 | 0.5. 1.06 | 0:6 0.7. 0.8 О 13: 641.6 | 19 | 21 | 24| 2.7] 31| 35 | 3.9 | 45 |5 

Примечания: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели, углы прицеливания в тысячных, поправки в делениях. 


152 мм СГ 2С19 (152 мм Г2А65) ОФ-25 
Заряд Полный 
Высота ОП 0 м 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 


А. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ ВЫШЕ БАТАРЕИ 


Углы УГЛЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 

ЕА 100 120 140 160 180 200 | 220 240 | 260 280 | 300 320 | 340 360 | 380 400 |420 440 |460 480 |500 520 540 
10 0 0 010.1 0.1 0.2 | 0.2 [0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 09 | 1.0 [1.11 1.3 | 1.5 
20 10.10.1 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.2 
ЗО: | 0.2:1 0:2. 0.3.70: 120.5 10511 0:6. 0.7.1 0:8: |209 ВОЗ 95 | ЗВ 920 Пе 2.8: 03,27 3072 |343. | 55© 
40 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.11 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 6.0 | 7.0 


Примечания: 1. Поправки положительные. 
2. Углы места цели, углы прицеливания в тысячных, поправки в делениях. 


Б. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ НИЖЕ БАТАРЕИ 


Углы УГЛЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 

100 120 140 160 180 200 | 220 240 | 260 280 | 300 320 | 340 360 | 380 400 |420 440 |460 480 |500 520 540 
10 0 0 010.101 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 0.5 | 0.5 0.6 07 108 0911011214 
20 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 17| 2.0 | 2.3 | 2.6 
30 0,2. | 0;2. 120.3; |0. 1:04: | 0.51 0.6-| 0.7. 20:831094 10: Т.Г. | 1.3 12| 2554) 29| 3.337 
40 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1] 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 


Примечания: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели, углы прицеливания в тысячных, поправки в делениях. 


152 мм СГ 2С19 (152 мм Г 2А65) 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК НА ПРЕВЫШЕНИЕ ЦЕЛИ 
А. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ ВЫШЕ БАТАРЕИ 


ОФ-45 


Заряд Третий 
Высота ОП 0м 


Прсвоинио УГЛЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 
цели, м 760 | 780 | 800 | 820 840 860 880 900 | 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 | 1080 1100 1120 
50 ЕЕК ЕЕЕ ИЕ Пе а |" П П 0 
100 Е О УЕ К ЕО а И ЕЕ ОИ: 2 
150 40 | 206 19 15 р | ю | 9 |в тв 5 [5 |2143 3 
200 АО ое а рее а: Та ао || 39 В е уе | ее || | 4 
250 54 | 36 | 27 | 2 | 18 15 | 1311009876 б 5 


Примечания: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы прицеливания и поправки в тысячных. 


Б. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ НИЖЕ БАТАРЕИ 


ЕТТЕ УГЛЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 
цели, м 760 | 780 800 | 820 840 | 860 | 880 | 900 0920 940 | 960 | 980 1000 1020 | 1040 1060 1080 1100 | 1120 
50 252 |а. о 99 ае р а 5 евро 3% |9 1 1 1 1 1 
100 38: |128: |109 Че ад о а ое 5 И. ое е 8 |3 р роо р 
150 52 | 30. | 29.1 :25: |418 | 15 рт || ем 3 3 


Примечания: 1. Поправки положительные. 
2. Углы прицеливания и поправки в тысячных. 


152 мм СГ 2С19 (152 мм Г2А65) ОФ-45 
Заряд Полный 
Высота ОП 0м 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК УГЛА ПРИЦЕЛИВАНИЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 
А. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ ВЫШЕ БАТАРЕИ 


Углы УГЛЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 
360 380 400 | 420 | 440 | 460 |480 500 520 540 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 
20 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 7 
30 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 Э 6 7 8 10 12 
40 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 5, 3 4 4 5 6 6 Я 8 10 12 14 17 


Примечания: 1. Поправки положительные. 


2. Углы места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных. 


Б. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ НИЖЕ БАТАРЕИ 


Углы УГЛЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 

и 100 120 140 160 180 200 | 220 240 | 260 280 | 300 320 | 340 360 | 380 400 |420 440 |460 480 500 520 540 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 Б, 
20 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 
30 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 с, 3 4 4 5 6 гі 8 9 
40 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 П 

Примечания: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных. 


152 мм СГ 2С19 (152 мм Г 2А65) ОФ-25 
Заряд Полный 
Высота ОП Ом 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК УГЛА ПРИЦЕЛИВАНИЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 


А. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ ВЫШЕ БАТАРЕИ 


Углы УГЛЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 

= 100 | 120 | 140 | 160 | 180 200 | 220 |240 |260 280 300 320 |340 360 380 400 420 440 | 460 | 480 |500 520 540 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 
20 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 Э 6 7 
30 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 И 
40 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 И 13 16 


Примечания: 1. Поправки положительные. 
2. Углы места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных. 


Б. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ НИЖЕ БАТАРЕИ 


Углы УГЛЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 

и 100 120 140 160 180 200 | 220 240 | 260 280 | 300 320 | 340 360 | 380 400 |420 440 |460 480 500 520 540 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 р 2 3 3 
20 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 С 2 2 3 3 3 4 4 5, 6 
30 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 
40 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 3 6 7 8 10 П 

Примечания: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных. 


152 мм СГ 2С19 (152 мм Г 2А65) 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК УГЛА ПРИЦЕЛИВАНИЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ 


А. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ ВЫШЕ БАТАРЕИ 


ОФ-45 
Заряд Третий 
Высота ОП 0м 


Углы УГЛЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 

КЕ 100 | 120 | 140 | 160 | 180 200 220 240 260 280 300 320 | 340 360 380 400 420 440 | 460 | 480 | 500 520 540 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 9 6 
20 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 10 12 
30 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 Э 6 ў, 8 9 И 13 16 19 
40 0 1 1 1 1 1 2 2 Б, 3 3 4 5 6 2 8 9 И 13 15 18 22 27 


Примечания: 1. Поправки положительные. 


2. Углы места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных. 


Б. ПОПРАВКИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЦЕЛИ НИЖЕ БАТАРЕИ 


Углы УГЛЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 

а 100 120 | 140 |160 | 180 | 200 220 | 240 | 260 | 280 |300 | 320 | 340 360 | 380 | 400 420 440 | 460 480 500 |520 |540 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Э Б, 4 4 5 
20 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 Б! Э 6 т 9 10 
30 0 1 1 1 1 1 2, 2 2 3 3 4 4 З 6 7 8 9 И 12 15 
40 1 1 1 2 2 2 3 5) 4 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 19 


Примечания: 1. Поправки отрицательные. 


2. Углы места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных. 


